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2СВ-ЕЕ ЕМСІМЕ СОМТЕОІ. 5Ү5ТЕМ – ЕМСІМЕ СОО АМТ ТЕМРЕВАТОВЕ ЅЕМЅОВ Е9-451 


РЕМОУМАІ. 
1. ОВАІМ ЕМСІМЕ СООГАМТ (Ѕее раде СО-8) 


2. ОІЅСОММЕСТ САВІЕ ЕКОМ МЕСАТІУЕ ВАТТЕКҮ 
ТЕКМІМАГ. 
САОТІОМ: 
Ма! а! Іеаѕї 90 ѕесопаѕ аЌег діѕсоппесїіпд ће 
сабе от {ће педайме (-) брайегу їептіпа! їо 
ргеуетті аіград апа ѕеаї рей ргеѓїепѕіопег асімайоп. 


3. КЕМОУЕ ЕМСІМЕ СООГАМТ ТЕМРЕБАТУБЕ 
ЅЕМЅОВ 
(а) Оіѕсоппесї іһе ѕепѕог соппесїог. 
(0) Оѕіпо 557, гетоуе іһе ѕепѕог апа даѕКеї. 
55Т 09817-33190 


Р А137022Е02 


Е5-452 ,осң-ҒЕЕМСІМЕ СОМТЮОІ. ЅҮЅТЕМ - ЕМСІМЕ СООГАМ№Т ТЕМРЕВАТМВЕ ЅЕМЅОВ 


ІМЅРЕСТІОМ 
1. ІМЅРЕСТ ЕМСІМЕ СООГАМТ ТЕМРЕВАТОВЕ 
ЅЕМЅОВ 


(а) Меаѕиге іһе геѕіѕќапсе оѓ ће ѕепѕог. 


Веѕіѕїапсе КО 


(аны 


т —үс саса 
Тетрегаќиге °С (°Р) 200 20 40 60 80 100 
(-4) (32) (68) (104)(140)(176) (212) 


М А108624Е06 


Ѕїапаага геѕіѕїапсе 


Тесіег Соппесіоп Сопаїійіоп Ѕресійеа Сопа шоп 

1 (Е2) - 2 (ТНМ/) 20°С (682Ғ) 2.32 іо 2.59 КО 

1 (Е2) - 2 (ТНМ/) 80°С (176°Р) 0.310 їо 0.326 КО 
МОТІСЕ: 


І# сһесКіпд һе ѕепѕог іп ,гагег, бе сагеѓиі пої їо 
аШоуу маїег їо сопїасї {ће їегтіпаіѕ. АЌег 
сһескКіпд, іре їһе маїег оѓ їһе ѕепѕог. 

І {ће геѕиі іѕ пої аз ѕресіћеа, геріасе іһе ѕепѕог. 


ІМӘТАГІ АТІОМ 
1. ІМ5ТАІІ ЕМСІМЕ СООІ.АМТ ТЕМРЕВАТОВЕ 
ЅЕМЅОВ 


(а) Іпвіа!! а пем даѕкеї опіо {һе ѕепѕог. 
(0) ЧОѕіпо 55Т, іпѕїаії {һе ѕепѕог. 

55Т 09817-33190 

Тоғдие: 19.6 М“т (200 Каст, 14 &.*16#) 
(с) Соппесі һе ѕепѕог соппесїог. 


2. СОММЕСТ САВІЕ ТО МЕСАТІУЕ ВАТТЕВҮ 
ТЕКМІМАІ 


АР ЕМСІМЕ СООГАМТ (Ѕее раде СО-8) 
СНЕСК РОВ СООІ АМТ ЕАК (Ѕее раде СО-1) 
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